WŁADYSŁAW 


ROHOMIRELK 


emer. kierownik szkoły, najdroższy mąż 


przeżywszy lat 70, zmarł nagle dnia 7 listopada 1963 r. w Bochni. 


Zwłoki zostały przewiezione do Krakowa. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w poniedziałek 11-go bm. o godz. 13:30 
o czym zawiadamiają w nieutulonym żalu pozostali: 

żona i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w paniedziałek dnia 11-go b. m. o godzinie 730 
w kościele parafialnym św. Mikołaja. 


, 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY DZ: 6247/63 -2 16-1/(6630) = 
STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH 

Zakład Nr 3 
Kraków, ul. Mikołajska 14 — Tel, 552-05 
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